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Mini chaine tdlecommandable a 
distance par systeme infrarouge. 
Elements entierement separes. 
Ampli de 40 W par canal. Cou- 
plage ä courant continu. Deux 
groupes de hauts parleurs. 
Tuner ä synthetiseur et verrouil- 
lage par quartz. Reception de 
deux gammes d'ondes. Modula- 
tion de frequence, stereo et 
petites ondes. Recherche auto- 
matique des stations par touches 
electro-magnetiques. 6 stations 
prereglables en FM. 

Platine a cassettes ä touches 
magnetiques et telecommanda- 
ble. Deux moteurs. Deux t&tes. 
Tete GX twin field. Selecteur de 
bandes metal, chrome, faible 
bruit et normal. Systeme me- 
moire rembobinage et repetition 
automatique. 

Enceintes ä deux voies, deux 
haut parleurs de type close. 
Fonctions t&lecommandables. 
Entree magneto, tuner, phono. 
Deux niveaux de volume. 6 sta- 
tions pr&-reglees en FM. Selec- 
tion AM FM. Recherche de 
stations. Toutes les fonctions de 
mouvement de bandes pour la 
cassette. Depart arret d'une 
platine disque. 














systemes pro 





PRO 1011 


2 x 26 waltts 
Composition proposee : 


e Amplificateur AM-U11 de 2 

26 watts efficaces avec vu- 
indicateurs de niveau de 
orrection de tonalites 





a semi-automa- 
tique entrainement par 


courroie. Bras en J ä equilibrage 
statique. Releve bras hydrau- 


lique 

e Tuner radio AT-Ki1L a recep- 
tion de trois gammes d'ondes 
FM, PO, GO. Decodeur stereo- 
phonique incorpore 

e Platine a cassette CS-M3 
acceptant les bandes metal, 
chrome et normale. Touches de 
commande avec arret automa- 
tique 

e Enceintes closes SRS 38W & 
deux voies deux haut-parleurs 
acceptant 30 watts en continu et 
40 watts en pointe. 


e Meuble rack RV 1000 finition 
PVC et glace fume&e de protec- 
tion. 


PRO 1022 


2x 33 watts 


Composition propose&e : 


e Amplificateur AM-U22 2 
33 watts efficaces avec vu- 
metres a segments lumineux 
Correction de tonalites sepa- 
rees, prise casque 

e Platine disque AP-D33 ä en- 
trainement direct, semi-automa- 
tique. Contröle de la vitesse sur 
stroboscope. Rel&ve-bras hy- 
draulique. Bras en S. 

e Tuner radio AT-K22L & recep- 
tion de trois gammes d'ondes 
FM, PO, GO. Decodeur stereo- 
phonique incorpore. Affichage 
digital. 

e Platine a cassette CS-F9 de 
caracteristiques similaires au 
modele CS-F11, ce modele est 
adapte a la finition des facades 
des autres appareils. 


e Enceintes closes SRS 38W ä 
deux voies, deux haut-parleurs 
acceptant 30 watts en continu et 
40 watts en pointe. 

© Meuble rack RV 1000 finition 
PVC et glace fum&e de protec- 
tion. 





systemes pro 


PRO 1033 


2x 48 watts 


Composition proposee : 

e Amplificateur AM-U33 de 2 x 
48 watts. Vu-metres indicateurs 
du nive je sortie. Correction 
de tor 

e Plati 

trainement dire 

Retour du bras automatique 
Releve-bras hydraulique. 

Bras en S.Bras en S 

e Tuner AT-K33L a reception de 
trois gammes d'ondes FM, PO, 
GO. Decodeur stereophonique 
ncorpore. Affichage digital 

e Platine a cassette CS-F11 tete 
Sendust permettant l'’emploi des 
cassettes metal, chrome et nor- 
male. Deux moteurs. Touches 4 
effleurement 


e Enceintes closes SRH-55W 
3 voies, 3 haut-parleurs accep- 
tant 50 watts en continu et 
60 watts en cr&te. 


e Meuble rack RV 1000 finition 
PVC et glace fume&e de protec- 
tion. 


PRO 1055 


2x 58 watts 


Composition proposee : 


e Amplificateur AM-U55 de 2 x 
58 watts avec vu-metres. Entrees 
separees pour tuner, phono, 
auxiliaire, deux magn&tophones. 


e Platine disque AP-0Q55 a en- 
trainement direct stabilise au 
quartz. Pose et retour du bras 
automatique. Releve-bras hy- 
draulique. Bras en S. 


e Tuner AT-K33L ä reception de 
trois gammes d'ondes FM, PO, 
GO. Decodeur stereophonique 
Incorpore. Affichage digital. 


e Platine a cassette CS-F11 tete 
Sendust permettant l'’emploi des 
cassettes metal, chrome et nor- 
male. Deux moteurs. Touches ä 
effleurement. 


e Enceintes SRS-58W ä trois 
voies, trois haut-parleurs accep- 
tant 55 watts en continu et 
70 watts en pointe 

© Meuble rack RV 1000 finition 


PVC et glace fume&e de protec- 
tion 
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Chaine telecommandable avec accessoire RC6 en option 





systemes pro 


PRO 2011 


2x 53 watts 


Composition propos&e : 


e Pre-amplificateur stereo PR- 
AO04 separe permettant de mul- 


tiples combinaisons d'entrees 
Potent netr je volume |i- 
ae 

o/ > Puissance 





separe | ı de2 x 53 watts 
Couplage ä courant continu 
Alimentation ä decoupage 

e Tuner ATV-O4L. Synthetiseur 
Reception de trois gammes 
j'ondes PO, GO, FM. Accord par 
touches ä effleurement. Stations 
prereglables 

e Platine disque APQ-55. En- 
trainement direct. Rotation sta- 
bilisee A quartz. Bras en S. Pose 
et retour du bras semi-automa- 
tique. 

e Platine a cassettes GXF-35 
Tete GX twin field. Touches 
de fonction telecommandables. 
Deux moteurs. Systeme Dolby. 
e Enceintes close SRS-58W a 
trois voies. Trois haut-parleurs. 
Puissance continue de 55 watts 
et 70 watts en pointe. 

e Meuble rack RV 52 X finition 
PVC et glaces fumees de protec- 
tion 


PRO 2022 


2x 80 watts 


Composition proposee : 


oe Pre-amplificateur separe ste- 
reo PRA-06. Selecteur d’entree ä 
fonctions multiples. Telecom- 
mandable par infrarouge 

e Amplificateur de puissance 
separe PAW-06 de 2 x 80 watts 
Alimentation ä decoupage. Re- 
froidissement par liquide. Deux 
groupes de haut-parleurs. 

e Tuner ATS-06 ä synthetiseur. 
Reception de deux gammes 
d’ondes FM et PO. Recherche 
automatique et stations pre- 
reglables. 

e Platine disque APQ-80. En- 
trainement direct. Stabilisee au 
quartz. Systeme de repetition 
automatique. Affichage digital. 
e Platine ä cassettes GXF-37 
Tete GX twin field. Touches 
de fonction telecommandables. 
Deux moteurs. Reducteur de 
bruit de fond High Com, 

e Enceintes close SRS-68W. 
Trois voies, Trois haut-parleurs 
Acceptant 100 watts en puis- 
sance continue et 130 watts en 
pointe, 

e Meuble rack RV 52 X finition 


PVC et glaces fumees de protec 
tion 





systemes pro 


AMPLI/PREAMPLI 


CASSETTE 
TELECOMMANDABLE 


PLATINE DISQUE 
- entrainement direct 


- contröle quartz 


TUNER FM STEREO 
GO PO 


ENCEINTES 
VOIES/HP 








separe 


























PRO 3033 


2x 55 walts 


Composition de base: 


e Amplificateur AM U330 de 
2 x 55 watts. Touches tel&com- 
mandables pour selecteur d'’en- 
tree (phono, tuner, auxiliaire, 
magnetophone) de volume 

e Platine lisque automatique 
AP - Q330 entrainement direct. 
Vitesses stabilisees au quartz 
ajustables. Bras en S a &quili- 
brage statique. Telecommande 
des fonctions : depart, arr&t en 
cours de lecture ou en fin de 
disque. 

e Tüner ATS 330L reception 
FM, PO, GO avec stations prere- 
glables. 

e Platine ä cassettes CS F330 
telecommandable Deux mo- 
teurs. Touches de fonction de 
bande tel&ecommandables. Se- 
lecteur pour chrome, metal, 
normal. 

e Enceintes SRS 68 W, trois 
voies et trois haut parleurs 
acceptant 100 watts en continu 
et 130 watts en pointe. 

e RC 3033 L, boitier separe de 
telecommande par infrarouges. 
e Meuble rack RV52X enfinition 
PVC avec vitres fumees de pro- 
tection. 


separe 














latines disqu., 


AP-B21 


Platine disque semi-automatig 2 
a entrainement par Courroje 
plateau en aluminium. 

Moteur synchrone ä 4 Pöles 
Bras en Jä Equilibrage Statique 
Correction de force |Jateraı. 
(antiskating). = 
Pi manuelle du 


le 











et 
en fın de sque 
hydraulique 

Cellule a aimant mobile. Fiyc- 
tuations inferieures a 0,05 9, 


Rapport signal bruit 65 dB 


Platine disque ä entrainement 
direct avec bras en S & eauili- 
brage statique. 

Pose manuelle du bras assurant 
le d&part en rotation du plateau 
et retour automatique en fin de 
disque ou par pression sur la 
touche ‘'stop'. 

Reglage fin de la vitesse ei 
contröle de son exactitude par 
stroboscope ä lumiere tangen- 
tielle. Correction de force late- 
rale (antiskating) releve-bras 
hydraulique, vitesse 45 ei 
33 t/mn. 

Pleurage et scintillement infe- 
rieurs & 0,035 %. Cellule & 
aimant mobile. Porte cellule & 
fixation standardisee 


Platine & entrainement direct & 
rotation stabilisee par system® 
a quartz. Bras en S ä equilibrag® 
Statique. 

Reglage fin de la vitesse aveC 
Contröle par stroboscope lum! 
neux ou par verrouillage AV 
Quartz (deconnectable) 

Pose manuelle du bras assuranl 
le depart en rotation du platea! 
et retour automatique en fin 4® 
disque ou par pression sur 1? 
touche "stop", 

Correction de force laterale 
(antiskating) releve-bras hydrau" 
lique, vitesse 45 et 33 t/mn 
Pleurage et scintillement inf 
rleurss a 0,085 %. Cellule 
almant mobile. Porte cellule 
fixation Standardisee 


a 








platines disques 












AP-L45 


Platine disque automatique. 
Bras ä d£placement: lineaire 
tangentiel. Entrainement direct 
du plateau par moteur ultra-plat 
stabilise au quartz 



















Brass & quilibrage statique 
Pose et retour du bras ä deux 
vitesses. Salecteur de diametre 
du disque 






Vitesses 45 et 33 t/mn. Pleurage 
et seintillement inferieurss ä 
0,025 %. Rapport signal-bruit 
75 dB 








AP-L95 


Platine disque automatique. 
Bras a deplacement tangentiel. 
Entrainement direct du plateau 
par moteur ultra-plat stabilise 
au quartz. 

Recherche automatique des pla- 
ges par bras porte-cellule. 
Systeme de repetition et d’annu- 
lation automatique des plages 
pour une lecture continue selec- 
tive. Avance et retour du bras a 
deux vitesses. Selecteur auto- 
matique du diametre du disque 
Vitesses 33 et 45 t/mn. Pleurage 
et scintillement inferieurs a 
0,025 %. Rapport signal-bruit 
75 dB. 


























AP-Q60 


Platine disque automatique & 
entrainement direct stabilise au 
quartz. Contröle sur strobos- 
cope. Bras en S ä &quilibrage 
statique. Compensateur de force 
laterale. Releve bras hydrauli- 
que. Pose, arr&t retour du bras 
automatique. 


AP-Q70 


Semi-automatique avec affi- 
chage digital de la vitesse et 
des corrections de vitesse 
(+ 3%). Touches de fonction 
electromagnetiques Cellule 
Ortofon LMB 12. 
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Puissance continue de sortie de 2 Nah een aveo.pr 

a en en eeBent la puis- monitoring. ie tonalit&e s&parees 
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Puissance continue de sortie de 33 watts par 
canal. Distortion harmonique totale de 0,02 % 


Entr&ees prevues pour un phono, un tuner, UN 
T € auxiliaire et deux magnetophones avec possi- 
a 30 W. Contröle de la puissance sur deux 


bilite de monitoring et de transfert. Correcteur 


vu-metres ä segments lumineux (18 LED). Physiologique. 


Puissance continue de sortie 
canal. Distortion harmonique t 
Contröle de la puissance sur 





de 48 watts par 
otale de 0,05 %,, 
deux VU-me&tres 


vues 
deux ma 
a segments lumineux (18 LED), Entrees Pre- Monitorin 


Pour un phono, un tuner, un auxiliaire 7 
gnetophones avec possibilite 


euc ecteur phY°' 
logique, 2 e transfert, Correcteur f 
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Puissance de sortie de 58 watts par canal ments lumineux (18 LED). Entrees prevues 
sous 8 ohms de 20 a 20 000 Hz. Distortion pour un phono, un tuner, un auxiliaire et deux 
harmonique totale de 0,02 % 4 55 W. Contröle magnetophones avec possibilitt de moni- 
de la puissance sur deux vu-metres A seg- toring dans les deux sens. 


Pre-amplificateur couplage a courant continu. gistrement. Entree prevue pour deux magne- 
Bande passante tres large (0 aA 100 KHz). tophones, un tuner, un auxiliaire, disque 
Selecteur d'entr&e permettant de choisir une avec une entree pour cellule bobine mobile 
source en &coute differente de celle en enre- ou pour impedance de 33, 47 ou 100 Kohms. 


Pre-amplificateur telecommandable couplage gistrement. Entree pr&vue pour deux magne- 
a courant continu. Bande passante tres large, tophones, un tuner, un auxillaire, disque ou 
Selecteur d'entr&e permettant de choisir une avec une entree pour cellule bobine mobile 
source en &coute diff&rente de celle en enre- pour impedance de 33, 47 ou 100 Kohms. 
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ifi i uplage & 
lificateur de puissance, coL 
ent continu et alimentation 4 geceun23n 
Refroidissement par liquide. Puissance 53 \ 
par canal (norme Afnor). Vu-metres a seg 


AKAL vr nrw mowun ammuinun 


Amplificateur de Ppuissance, 
courant continu et alimentation ä decoupage. 
Refroidissement par liquide. Puissance 80 W 
par canal (norme Afnor). Vu-metres ä seg- 


couplage ä 





Amplificateur 
courant continu 


de puissance, 


et alimentation 
Puissance 136 W 


tion de sur 


ments lumineux avec protection de surcharge 
deux groupes de HP. Filtre subsonique. se 
casque. Bande passante 6Hz a 6OKHzZ Distor- 
tion 0,008 %. Rapport signal-bruit 115dB 








ments lumineux avec protection de surcharge, 
deux groupes de HP. Filtre subsonique. Prise 
casque. Bande passante 6Hz a 60KHz.Distor- 
tion 0,008 %. Rapport signal-bruit 117dB 





hau! 


charge, deux groupes de : 

i Par canal (norme Alnon); Parleurs. Filtre Subsonique. Prise casa‘ 

Vu-metres ä segments lumineux avec Protec. oe ante 6Hz A 60KHz. Distorti 
2. 0. 


APpport signal-bruit 118dB 
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Tuner pour la reception de trois gammes 
d’ondes : modulation de frequence (FM) 
stereo et mono, grandes et petites ondes. 
Accord par potentiometre rotatif, visualisation 


AT-KI1L 


FM AM sraneD Turnen maceı AT-KERmL 


Tuner pour la r&ception de trois gammes 
d’ondes : modulation de frequence (FM) 
stereo et mono, grandes et petites ondes. 
Accord par potentiometre rotatif, affichage 


AT-K22L 
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Tuner pour la reception de trois gammes 
d'’ondes : modulation de frequence (FM) 
stereo et mono, grandes et petites ondes, 
Accord par potentiometre rotatif, affichage 
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de l'intensit&e du signal regu et de l'accord 
precis par diodes lumineuses, (cing pour le 
signal, une pour l'accord). Decodeur stereo- 
phonique FM incorpore. 


digital de la frequence utilisee, visualisation 
de l’intensite du signal regu et de l'accord 
precis par diodes lumineuses. Decodeur 
stereophonique FM incorpore. 


digital de la fr&quence utilisee, visualisation 
de l'intensite du signal regu et de l'accord 
precis par diodes lumineuses. Decodeur 
ster&ophonique FM incorpore. 





Drener nTRTRTM 


onaana 


"ya" 


Tuner & synthetiseur pour la reception de 
trois gammes d'ondes : 
grandes et petites ondes 
a effleurement avec exp 


AT-S55L 








Egaliseur graphique ä 5 frequences par can 

330, 1000, 3300 et 10 000 Hertz) Se al 
instantanee. Accentuation ou attenuation 12 dB. 
Rapport signal-bruit 95 dB. Bande passante 20 Hz. 
10 KHz. Distorsion inferieure A 0,005 %. $ 


Egaliseur graphique ä 12 frequences 

a 
(16, 31, 125, 250, 500, 1000, 2.000, 4.000. 5000 
16 000, 32 000 Hz). Accentuation ou attenuation & 
ou . Rapport signal-bruit 105 dB. Di i 
inferieure ä 0,005 %. Peiecn 


FM stereo et mono; de 
. Accord par touches 
loration automatique 


tuners-caracteristique, 


re ATaRE. 
AKA, Seen, 
ae 


Ba 


par diodes lumineuses Decodeur 


| 
Platine a b 


Tetes Gx Quatre pistes a bobines de 27 cm 
trement et la Seh Teverse permettant |'enregis- 
des bobines. T ure en continu sans manipulation 
| entrainement ne uscnersguis pour 
U-metres > estan. 
tale pour a enents Iumineux. Regulation digi- 
Vitesse, Tele nl melie eis aneglage fin ce 5 
vitess : 
Bande Be ns cm/s. Fluctuations 0,03 % 
leure 04%. R a 33.000 Hz. Distortion infe- 
5 dB, : Napport signal-bruit meilleur qu® 
mensio 
227440,x7498°% 256, Poids/: 23,2 Kg 





de toute la gamme de frequence. Possibjlite 
recherche manuelle. Visualisation 
l’intensite du signal regu et de l'accord precis 











egaliseurs-timers 


Egaliseurs graphiques 


Huit fr&äquences par canal (25, 
63, 160, 400, 1 000, 2 500, 6 300, 
16 000 Hz). Ecoute lineaire ins- 

e. Niveau de sortie va- 

Prise directe magneto- 
phone. Bande passante 10 Hz a 
100 KHz. Distorsion 0,005 %. 
Dimensions 440 x 70 x 290 mm. 


EA - G80 


N Many he f Dix fr&quences par canal (31,5, 
' Sa . | 63, 125, 250, 500, 1000, 2.000, 
: ’ > 4.000, 8000, 16 000 Hz). Diodes 


AKAL zur nass 


indicatrices de frequences. 
Ecoute lineaire instantanee. 
Niveau de:sortie reglable. Prise 
directe magnetophone. Bande 
passante 10 Hz a 100 KhHz. 
Distortion 0,005 %. Dimensions 
440 x 97 x 290 mm. 


DT -100 


Horloges de programmation 


Systeme ä quartz A programma- 
tion sur 24 h avec affichage 
permanent de |'heure permettant 
la mise en fonction de 4 appa- 
reils 

Dimensions 440 x 78 x 214 mm. 


m 


DT - 200 


Programmateur ä quartz pro- 
u “ grammable sur une semaine et 
N O0 TT8 jusqu’a 8 operations dans une 
ae journee. 

EUER EEE | Affichage permanent de |'heure. 
Permet la mise en fonction de 

4 appareils 
Dimensions 440 x 78 x 226 mm. 


530FL 


Radio cassettes stereo a 4 haut- 

parleurs (2 basses de 16 m et 

2 aigu&s de5 cm). 

Tetes GX Twin Field, selecteur 

de bande pour cassettes metal. 

Recherche automatique des de- 

buts de morceaux programma- 

ble jusqu'a 9. 

Vu-metres ä segments lumineux. 

Deux micros incorpores A elec- 

tret. 

4 gammes d’'ondes FM stereo, 

grandes, petites ondes et ondes 

RE pen: z nn courtes. 

ST [Mass FRE HR Puissance 2 x 10 watts. Fluc- 
ILL un \ ul A tuations 0,09%. Dimensions 


.e0.:.580 oO ii Ss 296 x 163 mm. Poids 















magnetophones a bande 







GX 4000D 


Platine A bande quatre pistes & 
bobines de 18 cm. Monomoteur 
vitesses 9,5 et 19 cm/s. Trois 
tetes aux fonctions separdes 

effacement, enregistrement, lec- 
ture permettant le contröle moni- 




















toring 
Tetes principales GX en verre 
et cristal de ferrite. Entrees 






separees par canal permettant 
le mixage entre ligne et micro. 
Contröle de niveau sur deux vu- 
metres. Prise casque avec 
reglage du niveau de sortie 
Selecteur mono-ster&eo pour la 
lecture et l'’enregistrement. 
Compteur ä quatre chiffres 
Systeme duoplay. Arret auto- 
matique fin de bande. Touche 
pause. Selecteur de qualit& de 
bande. 

Fluctuations inferieurs a 0,08 %. 
Bande passante 30 ä 24 000 Hz. 
Distortion inferieure @ 1 %. 
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Platine de magnetophone ä bobi- 
nes de 18 cm. Chargement semi- 
automatique en U et systeme 
reverse. Trois moteurs dont un 
a rotation contrölee pour l’entrai- 
nement du cabestan direct. 
Systeme de six tetes dont quatre 
GX aux fonctions s&parees per- 
mettant le contröle monitoring. 
Deux vitesses 19 et 9,5 cm/s. 
Systeme reverse permettant 
l'enregistrement et la lecture en 
continu sans manipulation des 
bobines. 

Touches electromagnetiques et 
telecommandables. Contröle du 
niveau d'enregistrement sur 
deux vu-metres ä segments 
lumineux (32 LED). 

Compteur digital ä comptage 
classique ettemps reel (minutes, 
secondes). Niveau de sortie 
variable et systeme de recher- 
che rapide. 

Fluctuations 0,07 %. Bande pas- 
sante 30 ä 27 000 Hz. Distortion 
0,5 %. 
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magnetophones 4 bande 


GX 620 


Platine A bande quatre pistes 4 
bobines de 27 cm. Trois moteurs 
dont un r&gule pour l’entraine- 
ment du cabestan direct. Trois 
tötes dont deux GX separees' 
permettant le contröle monito- 
ring. Vitesses 9,5 et 19 cm/s. 
Entr&es sur chaque canal per- 
mettant le mixage entre ligne et 
micro, Selecteur de diam&tre de 
bobine, Enregistrement et lec- 
ture mono-stereo, Touches de 
fonctions electromagnetiques et 
telöecommandables. Niveau de 
sortie variable. Prises casque et 
micro en fagade. Acc&s aux tetes 
tres simplifies pour faciliter le 
montage des bandes et le net- 
toyage des tätes. Fluctuations 
inferieures A 0,05 %. Bande pas- 
sante 30 A 26 000 Hz. Distortion 
inferieure & 0,5 %. 


Modele identique au GX 620 
mais disposant en plus d'un 
compteur Aaffichage numerique, 
(comptage classique ou en 
temps r&eel) la memoire et la 
repetition. Un reglage fin de la 
vitesse permet une variation de 
+ 6%. 


GX 635 


Platine a bande quatre pistes A 
bobines de 27 cm. Systeme 
reverse permettant l’enregistre- 
ment et la lecture en continu 
sans manipulation des bobines. 
Trois moteurs dont un regul& 
pour l’entrainement du cabestan 
direct. 

Six tetes dont quatre GX aux 
fonctions separees permettant 
le contröle monitoring. Vitesses 
19 et 9,5 cm/s. Entr&es s&par&ees 
sur chaque canal permettant le 
mixage entre ligne et micro. 
Contröle de l'enregistrement sur 
deux vu-metres s&pares. Selec- 
teur de diam&tre de bobine pour 
une meilleure regulation du 
defilement. Enregistrement et 
lecture mono-stereo. 

Touches de fonction &lectroma- 
gnetiques et t£l&ecommandables, 
Compteur ä quatre chiffres. 
Niveau de sortie variable. Prises 
casque et micro en fagade. 
Reglage fin de la vitesse + 6 % 
autour de la vitesse nominale. 
Compteur en temps reel (minu- 
tes et secondes). 

Touche d’effacement instantane 
(rec mute). Fluctuations infe- 
rieures ä 0,03 %. Bandes pas- 
sante 30 A 27.000 Hz. Distortion 
inferieure A 0,5 %. 
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platines a cassettes 






CS-M3 


Platine A cassettes ster&opho- 
nique &a tete haute densite 
permettant l'utilisation des cas- 
settes metal. Touches de com- 
mande avec arret automatique 
total, possibilite de raccorde- 
ment ä un timer. Selecteur de 
type de cassettes pour bandes 
au chrome, ordinaires ou metal. 
Filtre Dolby reducteur de bruit 
de fond incorpore et couple au 
filtre multiplex pour enregistre- 
ment A partir de la FM stereo. 
casque et micros en 





Prises 
fagade 
Reglage de niveau par poten- 
tiometres coaxiaux. Fluctuations 
inferieures aA 0,05 %. Rapport 
signal-bruit 58 dB. Bande pas- 
sante 30 a 18 000 Hz 


Ccs-F11 


Platine ä cassettes ster&eopho- 
nique a tete sendust pour 
enregistrement et lecture per- 
mettant l'’emploi de cassettes 
metal. Touches de fonction elec- 
tromagnetiques ä effleurement, 
telecommandables. Deux mo- 
teurs. Selecteur de type de cas- 
settes pour bande au chrome, 
normale et metal. 

Filtre Dolby reducteur de bruit 
de fond incorpore et couple au 
filtre multiplex. Deux vu-metres 
a segments lumineux (24 LED). 
Prises casque et micros en 
fagade avec commutation auto- 
matique mono-stereo lors de 
l"utilisation d’un seul micro. 





Platine a cassettes stereopho- 
nique a tete GX twin field. 
Touches de fonction &electroma- 
gnetiques ä effleurement, tele- 
commandables. Deux moteurs. 
Selecteur de type de cassettes 
pour bandes au chrome, ordi- 
naire, faible bruit, et metal. 
Filtre Dolby reducteur de bruit 
de fond incorpore et couple au 
filtre multiplex. Deux vu-m&tres 
a segments lumineux (24 LED). 
Indicateur de niveau de cr&te 
+ 3et + 7 dB. Prise casque et 
micros en fagade. Compteur ä 
3 chiffres avec remise a zero, 
systeme de me&moire, d'arret 
automatique ou de lecture 


ontinue. Niveau de sortie 
ariable, 















ıPSS 
AUTO MUTE SEC. 


PROGRAM tTCLrEeAar 





Le systeme IPSS qui equipe les GXF 35 
et 37 permet de reperer jusqu’a 19 pas- 
Sages sur une cassette. || suffit d’afficher 
le numero du morceau desire et d'’en- 
elencher le bobinage rapide. L’appareil 
comptera les blancs entre chaque 
Passage et partira en lecture des la 
fencontre du morceau preselectionne. 


AUTO SYSTEM 
MEMORY 


srtor 
srtor 


PLAY RSS 


S = 


PLAY 


Sur les GXF 35 et 37 un selecteur “auto 
system’' complete le compteur clas- 
sıque. || offre en plus des fonctions 
traditionnelles le choix d'arreter le 
rembobinage rapide ou de repartir en 
lecture des que le campteur passe sur 
le zero. Une repetition continue est 
alors realisee. 


GX-F35 


Platine ä cassettes ster&opho- 
nique ä tete GX twin field. 
Recherche automatique des pro- 
grammes. Touches electroma- 
gnetiques tel&ecommandables. 
Deux moteurs. Selecteur de type 
de cassettes pour bandes au 
chrome, ordinaire, faible bruit 
et metal. 

Filtre Dolby couple au filtre 
multiplex. Vu-m&tres ä segments 
lumineux multiples (position vu 
et cr&te). Prise casque et micros 
en fagade. Compteurs A 3 chif- 
fres avec remise A zero, systeme 
de memoire et re&petition ou 
arret automatique. 


Modele similaire au 
GX-F35 mais avec 


GX-F37 


systeme limiteur de bruit de fond High 
Com. Ce systeme remplace le Dolby et 
ameliore notablement la dynamique de 
l"enregistrement tout en conservant un 
rapport signal-bruit optimum. Lecture 


Dolby. 


GX-F80 


Platine a cassettes ster&opho- 
nique, 3 t&tes dont 2 GX aux 
fonctions s&parees (enregistre- 
ment et lecture permettant le 
monitoring). Touches de fonc- 
tion electromagnetiques ä ef- 
fleurement avec possibilite de 
telecommande. Deux moteurs. 
Entr&es separees permettant le 
mixage micros-lignes sur cha- 
que canal. Filtre Dolby r&ducteur 
de bruit de fond incorpore et 
coupl& au filtre multiplex. Vu- 
metres ä segments lumineux 
multiples. Prise casque et mi- 
cros en facade. Selecteur de 
type de cassettes pour ban- 
des au chrome, ordinaire ou 
metal. 










platines a cassettes 


GX-F90 


Platine a cassettes Ster&opho- 
nique A deux moteurs, cabestan 
direct d’entrainement. Touches 
ölectromagnetiques telecom- 
mandables. T&ätes GX aux fonc- 
tions s&par&ees permettant le 



















monitoring. Selecteur pour ban- 
des L hrom normale, LH 
ou rm )y incorpor& avec 
etalonna requence pilote 
Vu-metres ä segments lumineux 
a sensibilit& vu et cr&te. Touche 


d’annulation d'enregistrement 
partiel ou total. Entrees sepa- 
r&ees par canal permettant le 
mixage entre ligne et micro. 
Compteur A 3 chiffres avec repe- 
tition A memoire erche 
automatique de de 
sequence 


GX-F95 


Platine a cassettes stereopho- 
nique. Selection automatique du 
type de cassette utilise. Deux 
moteurs, dont un stabilise au 
quartz pour Il'entrainement du 
cabestan direct, l'autre pour la 
rotation des bobines. T&tes GX 
aux fonctions separees (enre- 
gistrement et lecture) permet- 
tant le monitoring. Vu-me&tres ä 
segments lumineux (48 FLD) ä 
sensibilite vu et cr&te. Touches 
de fonction &lectromagnetiques 
telecommandables. Selecteur 
monitoring. Compteur ä affi- 
chage numerique a comptage 
classique ou temps reel (mi- 
nutes-secondes). Entrees se- 
parees par canal permettant le 
mixage entre ligne et micro. 




















































Les platines a cassettes Akai GXF 80, GXF 90 et GXF 95 per- 
mettent le contröle monitoring reel, c'est-A-dire la comparaison 
a! Enreejaljement eium quasi instantanee entre la source (ce qui va ötre enregistre) 
et la bande (ce qui est effectivement enregistre). 














Classique sur les magnetopho- 
nes A bande, le contröle monito- 
ring necessite trois tetes aux 
fonctions separees (effacement, 
enregistrement, lecture), cela 
permet de verifier instantane- 
ment par comparaison si l'enre- 
gistrement s’effectue correcte- 
ment; absence de distorsion, de 
souffle ou d'autres parasites, 























Dans une cassette la place est 
extr&mement limitee et c'est un 
tour de force reussi par Akai en 
miniaturisant et combinant dans 
une m&me enveloppe les tetes 
d'enregistrement et de lecture. 





Outre la comparaison monitoring, le fait de separer les tötes 
permet de leur affecter une largeur d’entrefer adaptee speclale- 
ment a chaque fonction par exemple 4 microns pour l'enregis- 
trement et 3 pour la lecture. 





platines 


a cassettes 














Le systeme reverse Akai permet 
en moins d'une seconde d’in- 
verser le sens de defilement 
pour ne pas avoir A retourner 
la cassette en fin de bande. Bien 
sür, cela fonctionne aussi bien 
en lecture qu'en enregistrement. 
Le reverse Akai utilise un detec- 
teur electronique qui repere la 
fin de l’amorce, L'information 


CS-F33R 


Platine aA cassettes ster&eopho- 
nique reverse permettant l'enre- 
gistrement ou la lecture en 
continu sans avoir A retourner 
la cassette. Töte sendust. Tou- 
ches de fonction &lectromagne- 
tiques A effl ment, tel&com- 
mandablk ei noteurs, un A 
courant eontinı 1 rotation 
contrölee pour le cabestan, 
l"autre pour le mouvement des 
bobines. Selecteur de type de 
cassettes pour bandes au chro- 
me, ordinaire ou metal. Filtre 
Dolby reducteur de bruit de 
fond incorpor&e et couple au 
fiitre multiplex. Vu-metres & 
segments lumineux (24 LED) 
Prise casque et micros en fa- 
gade. 


GX-F60R 


Platine ä cassettes reverse per- 
mettant l'enregistrement ou la 
lecture en continu sans avoir A 
retourner la cassette, Tete GX 
systeme twin field. Touches de 
fonction &lectromagnetiques & 
effleurement, telecommanda- 
bles. Deux moteurs, un A cou- 
rant continu A rotation contrölee 
pour le cabestan, l’autre pour le 
mouvement des bobines. Se- 
lecteur de type de cassettes 
pour bandes au chrome ordi- 
naire LH ou metal. Filtre Dolby 
reducteur de bruit de fond 
incorpore et couple au filtre 
multiplex. Vu-metres a segments 
lumineux multiples, sensibilite 
vu et cröte. Prise casque et 
micros en fagade. Niveau de 
sortie variable. 


transmise declenche quasi ins- 
tantanement |'inversion du sens 
de defilement. Le changement 
de sens automatique (ou ma- 
nuel) s’opere en moins d’une 
seconde, en fait, 0,4 sec. sur le 
GXF 60R et 0,3 sec. sur le 
GXF 33R. Ce sont les reverse 
les plus rapides actuellement. 


Amorce Bande magnetique 





INN 


3 a8 secondes 


Declenchement 
d'un reverse classique 


Declenchement 
du reverse AKAI 





Trois enceintes acoustiques composent la serie SEL. Les 
criteres de conception et de fabrication appliques par Akai a 
cette serie en font une production de 
tres haute qualit& absolument adaptee 
aux amplificateurs de puissance &levee 


La serie SR dispose de quatre modeles d' 
; S eles d’enceintes de type 
(a etancheite totale) d'un rendement eleve Bermanant 


d’utiliser pleinement les ress 
== | Ources des 
serie amplificateurs. Leur excellent rapport 


qualite prix les destinent aux chaines 


enceintes 


ou aux associations pr&ampli ampli (pages 11 et 12). SEL 50° 
3 voies 3 haut-parleurs 50 watts continus et 80 watts en 
crete, SEL 70 3 voies 3 haut-parleurs 70 watts continus et 
110 watts en cr&te, SEL 150 3 voies 4 haut-parleurs 150 watts 
continus et 230 watts en cre&te. 


d’une puissance de 20 & 100 watts. SRS 38 W 2 voies 
3 voles 50 W, SRS 58 W 3 voies 55 watts 


d’accepter u . Une grande souplesse permet 
ne puiss i Sri ble 
el-esntren pP ance en pointe superieure (voir tableau 





2 voles 2 voies 


3 voies 3 voles 3 voles 3 voies N an 
.p H 


3h-p 3h-p 3h-p 3h-p 








Medi 25 om 25 cm 25 cm 30 cm 10cm 16,5 cm 
ade 10cm 10cm 10 cm 10.cm - 


HAUT-PARLEUR 
Aigu&s 25cm 4cm 25cm 2,5. cm 25cm 2,5 cm 2,5. cm 





IMPEDANCE & 80 80 80 30 62 





PUISSANCE CONTINUE SW 55 W 100 W 5oW 





PUISSANCE MAXI saw 70W 130 W BO W 





BANDE PASSANTE 40Hz20KHz | 40H220KHz | 40HZ20KHz | 35H220KHz | A0Hz20KHz | 356H220KHz | 30HzAOKHz | GOHZZUKHZ | 50Hz2UKHz 





SENSIBILITE 88 dB/W/im | 87uB/W/im | 89dB/W/im | YidB/W/im | H0dB/W/im | SOdB/W/im | SOdB/Ww/im | 88 dB/W/im 92 dB/W/I m 


— 
FREQUENCE DE COUPURE 4 KHz 4KHz/tOKHz | 1KHZ/BKHz | 900Hz/BKHz | IKHZ/5KHZ 1 KHz/5 KHz 1 KHz/5 KHz 5,5 KHz 2,6 KHz 








RESEAU DE COUPURE 6 dB/oct 548/12 dB 6 dB/12 dB 6 aB/12 dB 6 dB/12 dB 6.dB/12 dB 6 dB/12 dB 





| DISTORSION HARMONIQUE | <3% <3% <ım 1%200H2 | 1m200H2 | 1% 2008: 





ETANCHEITE Close Close Close Close Close 





CONTRÖLES + 1 dB medium| + 1 dB. medium | + 1dB medium 
VARIABLES — sdBaigues | —6dBaiques | —6 dB aigues 





DIMENSIONS 265 x 520 x 216 | 290x575 x 228| 290 x 575 x 231| 320 x 610x263 | 342 x 665 x 278) 390x 760x 295| 342 x 910 x 340| 122 x 241 x 168 


























MAGNETOPHONES A BANDE 6X 4000 D x | 0X020 | ano nes | 
z 4 pistes 4 pistes 4 pistes 4 pistes 4 pistes 


PLEURAGE ET 19 cms 0,03 % 0,03 % 
SCINTILLEMENT 9,5 cms 0,04 % 0,04 % 


BANDE 19 cms +3dB 30 Hz 24 KHz 30 Hz 27 KHz 30 Hz 26 KHz 30 Hz 26 KHz 30 Hz 27 KHz 
PASSANTE 9,5 cms +3 dB 30 Hz 16 KHz 30 Hz 19 KHz 30 Hz 19 KHz 30 Hz 19 KHz 30 Hz 21 Khz 


Rt “09 Be x I u R ü & & 


SIGNAL BRUIT 60.dB saub BER s2ub 
TAUX D’EFFACEMENT >70dB >70dB >70dB >70.dB >70dB 
REMBOBINAGE 200 sec/360 m 75 sec/360 m 120 sec/550 m 


Ligne 0,775 V 50 KQ 0,775 V 20 KQ 0,775 V20 KQ 0,776 V20KQ 0,775 V20KQ 
NIVEAU DE SORTIE Casque 100 mV 8 Q 100 mV8Q 100 mV8 Q 100 mV8 Q 100 mV8 Q 
Din 0,3V 0,3 V 0,3V 0,3 V 03V 


0,25 mV 0,25 mV 0,25 mV 600 Q 


NIVEAU D’ENTREE 70 MW hl KQ 70 u u KQ 70 mV 100 KQ 
m m 2 mV 


440 x 315 x 230 440 x 244 x 227 440 x 446 x 241 440 x 446 x 241 440 x 483 x 256 















AMPLIS-PREAMPLIS 












58 W 


caracteristiques techniques 










































































































 Aigues 


Tr 48 W 
_ PUISSANCE 8ohms 26 W 33W SE 4 
== € 5 Hz- 70.KHz 2 - 100 KHz ala 
- BANDE PASSANTE jOHz-A0KHz | 8. Hz -50 KHz 5Hz-70kHz | 2 2 -100.KHz 4 
— 3 5 h 55 W- 0,02 % 0,005 %/10 V 0.0059 
DISTORSION 23W-0,3% 30W-0,02 % il 45 W- 0,05% 2 05 %/10 V 
= Fe Zi 80. dB 75 dB 85 dB Tau [ 
Phono IHF 70 dB 95 dB 102. dB 102 dB N 
SIGNAL BRUIT Aux IHF 90. dB 95.dB 38 
BRUIT RESIDUEL 8ohms 13 mV 180 uV 180 uV 180 uV - Zu 
60 dB - 
Aerıı Phono 50 dB 55 dB 60 dB R 
SEPARATION Aux 50.dB | 55.dB 60.dB 60.dB ke 70.48 
FACTEUR 1KHZ M e 50 so 
D’AMORTISSEMENT 8ohms IL 
Phono MM 3 mV/47 KQ 3mV/a7 Ki 3 mV/47 KQ 3mV/47 KQ 3 mV/47 KQ 3 mV/33, 47, 100 Ko 
ENTREES Phono MC - = = = 0,08 mV/10 © 0,08. mV/10 Q 
Aux tuner 150 mV/100 KQ 150 mV/33 KQ 150 mV/100 KO 150 mV/100 KQ 150 mV/47 KO 150 mV/47 KQ 
RCA 150 mV/2 KQ 150 mV/47 KQ 150 mV/47 KQ 150 mV/47 KQ 150 mV/600 Q 150 mV/600 © 
SORTIES DIN 30 mV/B0 KQ - 30 mV/30 KO 30 mV/30 Ko 
Preamp - = - = 1 V/600 Q 1 V/600 Q 
REPONSES EN s _ Phono +4 dB 30 Hz - 15 KHz 20 Hz - 20 KHz 20 Hz - 20 KHz 20 Hz - 20. KHz 30 Hz - 15 KHz 30 Hz - 15 KHz 
FREQUENCES Autres + 0 dB 10 Hz - 50. KHz 6.Hz - 100 KHz 6 Hz - 100 KHz 6 Hz - 100 KHz 5 Hz - 100 KHz 5 Hz - 100. KHz 
-3dB 
Ri | 
CONTRÖLE ‚Basses + 8.dB (100 Hz) + 8.dB (100 Hz) + 8.dB (100 Hz) + 8.dB (100 Hz) + 8.dB (100 Hz) + 8.dB (100 Hz) 
TONALITE Medium = - - = x : 
+6dB (10 KHz) + 6.dB (10 KHz) + 8.dB (10 KHz) + B.dB (10 KHz) + 8.dB (10 KHz) + 8.dB (10 KHz) 









LOUDNESS 








= 10 dB (100 Hz) 
+ 6 dB (10 KHz) 


+ 10 dB (100 Hz) IF + 10.dB (100 Hz) 


+ 6.dB (10 KHz) 


+ 6 dB (10 KHz) 


+ 10 dB (100 Hz) 
+ 6.dB (10 KHz) 









Subsonic 


FILTRES PERS halt 








6 dB/oct 18 Hz 


12 dB/oct/18 Hz 


12 dB/oct/18 Hz 









DIMENSIONS 






440 x 75 x 322 


440 x 78 x 320 


440 x 105 x 323 


440 x 105 x 383 


440 x 78 x 313 


440 x 78x 313 





PLATINES CASSETTES |  csm3 


5,BKg 





5,6 kg 


CSF9/11 


7.IKg 





GXF 25 











10,1 kg 


6,1 kg 








6,3 kg 


































































































































FLUCTUATIONS Kan 0.05 % 0,04 % 0,04 % 0,04% 0,04% 0.035 % 
0,15% 0,11% 0,11% 0,11% 0,11% 0,09 % 
Metal 30 Hz - 18 KHz 30 Hz - 18 KHz 30 Hz - 19 KHz 30 Hz - 19 KHz 30 
= = Hz - 19 KHz 25 Hz - 21KHz 
BANDE (- 20 VU) Chrome 30 Hz - 16 KHz 30 Hz - 16,5 KHz 30 Hz - 16,5 KHz 30 Hz - 16,5 KHz 30 Hz - 16,5 KHz 25 Hz - 17,5 KHz 
Normal 30 Hz - 15 KHz 30 Hz - 16. KHz 30 Hz - 16. KHz 30. Hz - 16 KHz 30 Hz - 16 KHz 25 Hz - 17 KHz 
DISTORSION Metal 0,7% - 07% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 
Normal 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 
Sans Dolby >58 dB > 
60.dB > 60.dB >60dB > 60.dB >52dB 
RAPPORT S/B arec Dolby +10dB<5KHz +10 dB < 5KHz +10d8<5KHz +10 dB< 5 KHz - +10dB<SKHz 
vec High Com - = - - >75dB = 
REMBOBINAGE POUR : 
C60 90s 80 5 80 s 80 s 80 60s 
NIVEAU DE SORTIE a 40 mV 20. KQ 410 mV/20 KQ 410 mV/20 KQ 410 mV/20 KQ 410 mV/20 KO | 410 mV/20 KO 
45mVBQ 50.mV/8 Q 100 mV/8 Q 100 mV/8 Q 100 mV/8 Q 100 mV/8 @ 
NIVEAU D’ENTREE ER 0,25 mV 5KQ 0,25 mV/5 KQ 0,25 mV/20 KQ 0,25 mV/5 KQ 0,25 mV/5 KO 0,3 mV/47 KO 
70 mV 47KQ 70. mV/A7 KQ 70. mV/A7 KQ 70. mV/47 KQ 70 mV/47 KQ 70. mvr10o Ko 
PRISE DIN Entree 25 mV 2,2 KQ 2mV/10 Ka 2 mV/i0 KQ 2 
Sortie m mV/10 KQ 2 mV/10 KO 2 mV/10 KO 
BEE 410 mV 30 KQ 410. mV/20 KQ 410 mV/20 KO 410 mV/20 KO 410 mV/20 KO 03V 
DIMENSIONS ji Br 
440 x 143 
x 143x250 440 x.118.x 285 440 x 118.x 285 440 x 118 x 285 440 x 118.x 285 440 x 195 x 341 
5X 3 
9 6,8 Kg 6,8.Kg 6.IKg 6.IKg 8.9Kg 

































or 


pli s-preamplis-cassettes 

































































































go 136. W IE 
Fun a 10H Er [4 — 
Two | ae Ian En 2 Hz -100KHz 5Hz -B0 KHz 
‚008 % 130 W/0,008 % ji 
il 1 |. Bu 35 W/0,006 % 0,005 % 55 W/0,1% 
75.dB 118.dB 75.dB 82.dB 
115.48 75.dB 
| 90.8 10248 95 dB 
117 dB im 
| 0,05 mV 0,6 mV 0,05. mV - 180 uıV 
£ R 50.8 : i - 
I 55 dB 5 70.48 60.08 
u 150 40 100 60 
1/47 KQ 1/47 KQ 3mV/47 KQ ImV/47.KQ 3mv/47 Ka 
ee &E = 5 0.08 mV/10 © = 
| (entröe pr&amp.) (entre preamp.) 150. mV/47 KQ 5; 150. mV/100 Ko 150 mV/100 K22 
| umso 150 mV/600 & 150. mV/600 2 
150 mV/5 KO magneto magneto 
= IV/600 © amplı 1V/600. 0 
u IE HM 
7 0-100Xhz 0- 100 KHz 0- 100 KHz 30. Hz-15.KHz 0- 100 KHz 30 2-15 KHz 20 Hz - 20 KHz 
tinu) (continu) (continu) 10 Hz-50.KHz (eontinu) 2.Hz - 100 KHz 6Hz -100 KHz 
E i 
+ 10.dB 100 Hz +8,5.dB 100 Hz +8 .dB (100 Hz) 
+ 1D.dB 10KHz +8,5.dB 10 KHz +B.dB(10KHz) 
—— ai 
‚ ) + 10.dB 100 Hz 100 Hz 3/6/9.dB äi 
+5.dB 10.KHz 1okhz25/50008 | +6dB (10 KHz) 
B_____ ILL IL = 
12B/oct/5 Kz 12 dB/oct/5 Hz 12 dB/oct/5 Hz E 6 dB/oct/18 Hz - 6 dB/oct/18 Hz 
= = 1 
ans 373 440.x 18 x 373 440 x 112x367 280 x 69x 280 280 x 56 x 284 280 x 56 x 281 440x123 x 372 
= in 
B7kg 6.8Kg 9,1Kg a5Kg 3,4Kg 26Kg 



























































































































































































0.049 0,04% 0,04% 0,035 % 0,06 % 
za Toon 0,12% 0,11% 01% 0,19% 
0.07 % ‚12% 
| Hz-19KH 30 Hz- 18 KHz 
- 19 KHz 30 Hz - 18 KHz 30 Hz 1z 
AalE Sl ar N a0. 16h 30Kz- 16,5KHz 30Hz-16,5KHz 30.Hz- 16 KHz 
Zar a 25 Hz- 16 KHz 25 Hz- 16 KHz | 25 Hz- 16 KHz 30 Hz- 15 KHz 
zoo | 25 Hz- 16 Khz | 
D) iR 0,7% 0,7% 0,5% 1,2% 
06% OR 08% 0,8% 0,8% 1,5% 
0,7% 0,8% BE ! | 
| 608 >50 dB >50.dB >51dB > 
2: + 108 <5KHz +10dB<5KHz +10dB<5KHz 
2 +10dB<5KHz + 1048 <öKkhz @ ä - 
+10dB<5KHz £ | 
- + 605 805 [ 605 1005 
605 805 
MOmVII00Ke MOmVvi2Ko 
> 410 mV/20 KO 410 mV/20 KO Es 
ie un 2 100 mV/8 2 50mV/B © 10m mV/ 
100 mV/8 © : 
nu =, vis Ko 0,25 mV/5 Ko 0,25 mV/5 KO 0.25 mV/600 0 
wu um 5Kl 0,25 mVI5 Kl Ko 70. mv/a7 KQ 70 mv/a7 Ko 70 mV/50 Ko 
ak 0,25 mV/5 K& A Ra 
like oma | 70 mV/47 KO | DEE 
vrok® Zmvmoks 5 = 
Zmvmnoke ZmvoKn Alomvizo ke mv | = E 
- 410 mV/20 KO 410. mV/30 Kl L 
B 440 x 126 x 295 280 x 161 x 277 280 x 122 x 282 
£ 5% 440.x 118x270 440x150.x 290 
——— x 
- x379 440 x 164 x 364 T Er a En A 
—a 12 7,5kg S 
‚ökg 












PLATINES DISQUES [ars | 


AP D33C AP 0556 APO6OC | AP 080C/70C 


caracteristiques techniques 






ramn | wine Iwan] 











ENTRAINEMENT 


PLATEAU 
-1 


300 mm 300 mm 300 mm 310. mm 310 mm 310 mm 300 mm 300 mm 
alum alum alum alum alum alum alum alum 
ie IT + 
Courroie Direct Direct quartz Direct quartz Direct quartz Direct quartz Direct quartz Direct quartz 












REGLAGE VITESSE 





= 


+5% 


+5% 


+5 % + 3% 

















+25% 
0,5% 





PRECISION VITESSE 


+ 0,003 % 


+ 0,003 % 


+ 0,033 % 


0,003 % 


+ 0,002 % + 0,002 % + 0,002 % 













FLUCTUATIONS DIN 0,05 % 


0,05 % 





BRUIT 
DE FOND 






DINB 


Ze 


0,05 % 


0,047 % 0,035 % 











0,025 % 0,025 % 




































































































LONGUEUR DE BRAS 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 184 mm 184 mm 
alle 
ECHELLE 2 £ - r z ; 
DE PRESSION 0-3g 0-39 0-39 0-3g 0-3g 0-3g 0-39 0-39 
je 
POIDS ADMISSIBLE ; 
DECELLULE _ 2230 4-129 4129 4-129 6-149 4-12g 4-10,5 9 4-10,5. 9 
- ja al — 
Be | 
SURPLOMB 15 mm 15mm 45 mm 15 mm 15 mm 15 mm 
I IE 
u: 
ANGLE D’ATTAQUE 22° 30' 22° 30 22° 30' 22° 30' 22° 30' 22° 30' 
ERREUR |; 
DE TRACKING/ANGLE Hl? + 305 1e4a' | + 305/113! | + 3257 /-1e18' | + 3° 5/1013’ | +3°5/-1° 13° 
| 
4404135 x 355 | 440x140x403 | 440x140x403 | 440x140x400 | 440x140x400 | 440x135 x 375 440x124x410 |440x124x410 
I. ——t Is 
. 5,9kg 5,4 kg 5,7 kg 6,1 kg 10kg 6,1 kg 10,3 kg 11,2 kg 
< — 

CELLULE Magnetique Magnetique Magnetique Magnetique Magnetique Magnstique Magnötique | Magnstique 

i 
NIVEAU : 
DE SORTIE DIN 5mV 5mV 5mV 5mV 5mV 5mV 5 mV 5 mV 

























COMPLIANCE 


HORIZONTALE 5x10 ® omdyn 





SEPARATION >20dB >20 dB >20.dB >20. dB >20d8 
—l 
PRESSION OPTIMUM 29 29 29 29 29 
u 
COMPLIANCE or ; 
VERTICALE % cmdyn | 10,6% 10 © cmdyn | 10,6% 10 ® cm dyn | 9,9x10 ® cmdyn | 5x10°® cm dyn 








10,8 410 ® cm dyn 





10,6 x 10 ® om dyn 





10,8% 10 ® cm dyn 





5x 10°® cm dyn 





>20.dB >25 dB >25 dB 
29 29 29 
10,6% 10°® cm dyn | 18x10 -©cmdyn | 18x10 - cm dyn 






10,8x 10° om dyn | 29x10 -®cm dyn | 29x10 -®cm dyn 











accessoires 


Amortisseurs de platine 

disque 

Le kit AK 100 est destine a munir 
une platine disque d'’amortis- 
seurs tres efficaces lors d’une 
utilisation sur un support ins- 


table ou sujet aux vibrations 
Les quatre amortisseurs sont 
livres avec r u a bulle 
permettar fier l'horizon- 
tabilite di { lu tourne- 
disque 


Nettoyage des disques 

et cellules 

Latrousse CK 200 dispose d'une 
brosse de feutrine tres fine et 
d'un couvercle nettoyeur per- 
mettant d’eliminer les pous- 
sieres de la surface du disque. 
Un mini tampon est destine au 
nettoyage de la pointe de lec- 
ture. Deux liquides, fournis, 
ameliorent le rendement des 
surfaces nettoyantes. 


Transformateur 
Il s’intercale entre une platine 
disque equipee de la cellule 
Akai PC 200 et un ampli non 
equipe d'entree speciale pour 
ns 60 coquille tres resistante Be a en 
Delle Semassezspeci- " 15 Hz a 100 KHz, distorsion 
gee: 0,01 %. Dimensions 46 x 38 x 
119 mn. Poids : 230 g. 


Coquilles porte cellule 

© HS 80 coquille en alliage de 
magnesiuim ä faible raison- 
nance, tres legere. 


Capots de protection 


e Magnetophone DC 34 Pour CS 34 et CS 34D 
les differ ; “ DC 39 Pour GXC 39 
tiques ents champs magne- ; u et GXC 39D 
A eines pendant un enre- ii DC 215 Pour GX 215D 
Une ae! produisent parfois DC 1722 Pour 1722 L et 1722W 
Parties anence au niveau des 5 DC 630 Pour GX 630 D-SS 

5 Metalliques des tötes ou a DC 4000 Pour GX 4000D 
ces bandes, Celä se DC 635 Pour GX 635 D 
des U par une chute sensible et GX 635DB 
Bean Ques, Le demagnetiseur DC 620 Pour GX 620 
De: d’enlever cette r&ma- et GX 625D 

t © magnetique et de restituer 


t 
tes ses qualitess A votre 
agnetophone, 


Demagnetiseur de täte 
















SK - 750 


Montage des bandes 


L’ensemble SK 750 permet le 
montage des bandes magneti- 
ques en bobine par coupure et 
collage. 

La trousse comprend une cou- 
peuseı colleuse, un rouleau 
d'adhesif, deux bandes amorce 
et des contacts metalliques pour 
reverse. 


CORDONS 


Cordons de connexion 


e D 100. Prises DIN stereo 
5 broches mäles a chaque 
extremite. 

e DR 110. Une prise DIN mäle 
transformee en 4 prises RCA 
mäles. 

e RR 160. Quatre prises RCA 
mäles a chaque extremite repe- 
rees par couleurs. 

e XC 10. Cordon de rallonge 
pour casque stereo avec jack 
de diametre 6,35 mm. L : 3 m. 


RC 70 


Telecommande sans fil permet- 
tant les m&mes fonctions que 
ci-dessus. Ce modele est cons- 
titue d’un boitier Emetteur ä 
infrarouge et d'un boitier recep- 
teur situe pres du magneto- 
phone. La telecommande fonc- 
tionıne ä une distance d'une 
dizaine de metres. 































accessoires 





RM - 7/10 


Bobines vides 


e R7M bobine metallique, dia- 


metre 18 cm. ; 
e Ri0M bobine metal de 27 cm, 


fixation NAB 





RH 12 
Moyeu fixe 


serrage 


tien de 



















RC 19/21 \ 


Telecommandes 
de magnetophone 


RC 19/RC 21 


Telecommande & fil permettant 
de declencher ä distance les 
fonctions de mouvement de 
bande : rembobinage, lecture, 
enregistrement, pause. Le mo- 
dele RC 21 dispose en plus de 
la commande Rec Mute (blanc 
instantane). Les telecommandes 
ne peuvent &tre utilisees que sur 
des magnetophones (cassette 
ou bande) prevus ä cet effet. 




























Capteur tel&phonique 


Ce microphone particulier se 
place gräce a sa ventouse sur 
un telephone et se raccorde A 
l'entree micro d’un magne&to- 
phone. II permet d’enregistrer 
les conversations telephoni- 
ques. 


Uni direct 


64/68 dB 


600/250 Q 


La table de mixage Akai MM62 
permet de melanger ensemble 
plusieurs sources, chacune avec 
une intensite differente. La sortie 
s'effectue soit vers‘ un ampli, 
soit vers un magne&tophone. La 
MM62 dispose de six entrees 
separees acceptant par exem- 
ple: 6 micros, ou 1 magneto- 
phone 2 micros 1 platine disque, 
et de nombreuses autres combi- 
naisons. Deux vu-metres, une 
prise-casque et un niveau gene- 
ral permettent un contröle precis 
du mixage realise. Alimentation 
8 piles 1,5 V UM2 ou transfo 
12 V exterieur. Consommation 
0,4 W. Composants 25 transis- 
tors 5 diodes. Six entr&es micros 
de 0,2 mV basse imp&dance. 
Entree disque 1,5 mV correction 
RIAA 50 kohms. Quatre entrees 
ligne 40 mV 20 kohms. Niveau 
de sortie 0,435 V. 10 kohms. 
Bande passante 20 a 20000 Hz. 
Distortion 0,3 %. Rapport signal- 
bruit 55 bB. 


Deux sensibilites 





Uni direct 





Uni direct 








Omni direct 


| 





Filtre parole 


Tres leger 195 g 


Micro cravate 





Omni direct 


5 














Omni direct 


Sans fil emetteur FM ajustable 


Echo variable 0,5 4 2 sec. 





Uni direct 





Uni direct 





Pied de table 





Pied de table 
























y ‚Aimant induit 
GAMME DE FREQUENCES 















acceSSoires 






















NIVEAU DE SORTIE 
1 KHz/10 KHz 
BALANCE A 1 KHz 


SEPARATION 1 KHz/10 KHz 


POINTE 0,55 spherique 


DIAMANT DE REMPLACEMENT 









20 dB 





Aimant indluit ‚Aimant mobile ‚Aimant mobile Bobine mobile 
tri pöles 
—— 
20 & 25.000 Hz 15.8 28.000 Hz 5345 000 Hz 15 4 25 000 Hz 
4mV 4mV 4,8. mV 2,7 mV 0,28 mV 
== — 
1dB 1,5 dB 1dB 0,75 dB 



















elevees : A aimant Induit acceptant tr&s bien 











99 +3 dB 


SENSIBILITE A 1 KHz 
0 dB = 0,0002 uBar 


La cellule est le premier maillon de la chaine haute-fidelite, 
elle suit le sillon du disque et transmet les informations qu'il 
contient vers l’amplificateur. C'est donc un element capital. 
Akai propose trois types de cellule aux caracteristiques 
les hautes 


28/25 dB 














24/18 dB 27/20 dB 25/15 dB 





Elliptique 















0,3 x 07 elliptique Shibata 0,3 x 0,7 elliptique 



























11,759 0,754,75g 14-29 














frequences, ä aimant mobile particulierement riche en medium 
et une cellule ä bobine mobile qui permet une tres bonne 
presence sur tout le spectre audible mais necessite l’emploi 
d'un ampli pourvu d’une entree phono pr&vue ä cet effet ou 
du transformateur MT 200. 

















97+2dB 9%8+2dB 100 #2 dB 








1% 





DISTORSION HARMONIQUE 






0,5% 0,5% 0,5% 














20 & 20 000 Hz 







20 a 20.000 Hz 20 ä 20 000 Hz 20 ä 20 000 Hz 





— 








2002 












en 
1002 162 


1002 














200 mW 


PUISSANCE ADMISE 





urTı ————— 
250 mW 





250 mW 250. mW 




































DIAPHRAGME a34 037 045 845 
CORDON 'Y 25m 35m 3,5m 


















190g 


rigoureux de la qualite du son sans effet larsen. 


Accessoire indispensable de toute chaine haute-fidelite, le 
casque ster&ophonique sert pour une &coute individuelle ou 
pendant l'enregistrement pour effectuer un contröle plus 











240g 260g 260 9 












Les casques Akai permettent d'isoler l"utilisateur des brulits 
ambiants et de renforcer la presence stereophonique Is 
disposent d’un serre-töte rembourr& et de eurseurs ajustant 
la longueur des supports d’&couteurs. 









VS9700S 


Magnetoscope couleur SECAM, 
systeme standardise VHS. En- 
registrement automatique. 
Preselection jusqu'a 12 chaines 
avec to s a effleurement, & 
verrouillage automatique pen- 
dant l'er ant (suppres- 
sior acciden- 
tels) 
Horloge progra itrice per- 
mettant de de ncher l'enregis- 
trement jusqu'ä 8 journees d’in- 
alle. Duree d’enregistrement 
Jlable 


Zn Pause tel&ecommandable. Comp- 
van kan ale teur A memoire et rembobinage 
ar EN ( 
240 lignes. Rapp 
al-bruit 43 dB. Dimensions 
153 x 337. Poids 14,5 kg 





























VS5S 


Magnetoscope ä cassette SE- 
CAM, systeme standardise VHS. 
Enregistrement automatique. 
Preselection automatique jus- 
qu'a 16 canaux. 

Telecommande par infrarouges. 
Touches de commande ä effleu- 
rement. 

Recherche rapide. Vitesse acce- 
leree, ralenti, arr&t sur image, 
avance image par image. Comp- 
teur digital, avec memoire et 
rembobinage. Horloge de pro- 
grammation sur 14 jours avec 
9 programmes. 

Signal sonore avertissant d'une 
erreur de manipulation 
Definition 240 lignes rapport 
signal-bruit 43 dB. Dimensions 
440 x 120 x 390 mm 











VS10S 


Magnetoscope couleur SECAM, 
systeme standardise VHS. Char- 
gement frontal. Telecommande 
totale sans fil a infrarouge. 
Touches de fonction ä effleu- 
rement. Recherche rapide (vi- 
tesse % 10). Lecture acceleree, 
ralenti image par image ou 
arret image. Horloge program- 
mable süUf 2 semaines avec 
8 programmes. Diminution de 
dechirement d’image entre deux 
sequences, Moteur asservi au 
quartz pour le tambour. Accord 
par synthetiseur avec memoire 
de 32 canaux ä reglage manuel 
ou automatique. Systeme Dolby 
pour le son. D&finition 250 lignes 
Rapport signal-bruit 43 dB. Di- 
mensions 470 % 153 x 385 mm 
Poids 16,5 kg. 








































Magnetoscope VP 77 couleur 
SECAM systeme VHS portable. 
Touches de fonctions Electroma- 
gnetiques. Systeme de recher- 
che de sequence en avance ou 
en retour rapide. 

Ralenti et arr&et sur image. 
Compteur ä affichage digital. 
Le VP 77 peut-&tre associe a 
l'adaptateur timer VU 77 qui 
permet l|'enregistrement des 
emissions T.V. Douze stations 
preselectionnables, minuterie 
programmable sur 10 jours, 
possibilit& de repetition journa- 
liere d’enregistrement. 
L'’adapteur secteur VA 77 per- 
met la recharge de la batterie du 
VP 77 ainsi qu’une supplemen- 
tairre.. VP 77, dimensions 
288 x 103 x 268. Poids : 4,4 Kg. 


VC90S 


Camera video couleur systeme 
SECAM. Zoom e&lectrique coef- 
ficient x 6 macro (12 a 75 mn 
f = 1,4). Microperche telesco- 
pique incorpore. Reglage de 
lumiere automatique et manuel. 
Ma) t a Viseur sur moniteur incorpore 
!8:00 4 1,5 pouce. Definition 300 lignes 
: Rapport s/b 40 dB. Poids 1,98 kg 
Dimensions 96 x 182 x 374 mm. 

























: G. BURESI 















Maquette et Couverture 







Les caracteristiques techniques, descriptions et presentations sont sujettes A modifications sans pre&avis 
SIACO Akai France S.A. - 1981 - R.C.S. NANTERRE B 304 688 104, 





